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Uin  reli£ta  aliquot  abhinc  annis  Acade¬ 
mia  Medico  Studio  impofuiffem  Coro¬ 
nidem,  abfolutoque  Itinere  literario.ani* 
mum  triennio  abhincadfuftinendaGra- 
ciofa:  Facultatis  Examina  applicarem, 
inopinato  parentum  ,  proprioque  diu¬ 
turniore  morbo  in  ifta  deffinatione-msa 
fui  impeditus ,  donec  tandem,  divina 
favente  Clementia  fpe  fanitatis  meliore 
affulgente  ifto  nunc  potiri  fcopo  licuit.  Teneram  vero  ad¬ 
huc  ex  morbo  corporis  conftuutionem  refpiciens ,  ‘omnibus 
athmofphsera:  impreflionibus  obnoxiam  ,  elegi  pra:  aliis  iftam, 
quam  in  fronte  DifTertationisconfpexifti,difputandi  Materiam, 
Machina:  fcilicet  Humana:  cum  Aerometris  analogiam.  Eam 
igitur  plenius  nunc,  uberiusque,  libet  contemplari. 

Analogia  humani  Corporis  cum  Aerometris. 

I.  Quandoquidem  Corpus  humanum  per  differentes  athmofpiiserse 
difpofitiones  haud  leves  pati  mutationes  dudum  innotuit,  nemo  fane  mi¬ 
rabitur  fi  paffim  a  recentioribus  Experimentorum  Scriptoribus  id  compa- 
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furi  audiat  crm  Aerometris,  imo  cum  repleto  Hygrometris,  Thermcme- 
tris,  ac  Barometris  conclavi.  Quanquam  operte  pretium  ficinveftigar$, 
quousque  ifta  fimilitudo  atque  convenientia  procedat,  &C  probabili,  fo- 
lid  ove  nitatur  fundamento,  cum  hodie  in  re  phyfica  medicaque  novum 
non  fit  iftiusmodi  inftituere  comparationes,  quibus  praeter  inanem  appa¬ 
rentiam  veri  folidive  fubfic  nihil.  Ac  malim  certe  humanum  corpus  con¬ 
clave  iftis  repletum  inftrumentis  vocare,  quam  uni  (altem  ex  illis  aerome- 
tri  fpeciebus  id  fimile  profiteri,  quod  quidem  in  ipfonunc  tratftationis  de* 
curfu  evidentius  attendenti  apparebit. 

IJ.  Qu  ara  vero  liberales  fint  Scriptores  Moderni  in  iftiusmodi  Cor¬ 
poris  humani  comparationibus  neminem  facile  latere  arbitror,  cum  du- 
dum  Medicorum  Recentiorum  Schola  illud  appellaverit  Machinam,  Av~ 
tomaton  ,  cui  idem  fint  vafa,  nervi,  fibrae,  mufculi,  ofta&c.  quod  ho¬ 
rologiis  rotula:,  elateres  ,  tympana,  axes  &c.  imo  cui  fpirae  loco  fit  ifffe 
mentis  vigor  ac  Spirituum  Elater.  Elucet  vero  vel  hic  maxime,  quod 
omne  fimile  fit  etiam  diflimile,  cum  ifta  corporis  noftri  animati  cum  ta¬ 
libus  Machinis  analogia  tam  exigua  fit,  ut  nihil  fere  fimile  deprehendas, 
live  ipfam  partium  tenerrimarum  ac  fumme  flexilium  conformationem,fi- 
vc  ipfius  texturae  intricatas  atque  admirandae  mirabile  confideres  artificium; 
quo  lane  fenfu  myriadibus  Machinarum  conflare  dicendum  foret  jcorpus 
humanum,  cum  vel  minima  ejus  particula, vel  exiguum  vifcus,  imo  vifce- 
ris  cujusque  partes  innumerae  omne  Machinarum  fuperent  artificium,  toti- 
demque  ftupenda  artificis  machinamenta  dici  mereantur,  quorum  fubtili- 
ratem,  tenuitatemque,  nullus  oculorum  vigor,  nec  Microfcopiorum  fe* 
ie&iflimoium  apparatus,  imo  nec  ipfa  mentis  noftrae  quantumvis  intenu 
acies  valeat  aflequi  ac  intimius  ferutari.  Ut  taceam  ingentem  quse  inter 
pondera ,  fpirasve  chalybeas,  mentisqueac  Spirituum  vim  atque  Elaterem 
intercedit  differentiam. 

III.  Infignem  vero  iftam  difparitatem  cum  perfpicerent  ex  Modernis 
aliqui, iftam  cum  machina  feu  avtomate  comparationem faftidientes,  pro- 
piusque  ad  fcopum  accefluri,  corporis  noftri  Machinam  maluerunt  dicere 
Hydraulico-  pnevmaticam,  impetumque  fic  omnem  vel  ab  humoribus  con¬ 
tinuo  motu  circumpulfis  >  vel  ab  aere  tam  ambiente,  quam  intra  corpus 
hterente,  juxta  cum  fpiritibus  animalibus  derivanr.  Videntur  enim  fibi  fir¬ 
miter  perfuafilfe,  fe  omnem  hic  earundem  Machinarum  apparatum  depre¬ 
hendere,  veramque  cum  illis  analogiam*  Uti  enim  Machinte  hydraulico- 
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pnevmaticae  tubis  potifltmum  conflent  nunc  redlis,  nunc  inflexis,  xqua- 
lium  vel  inaequalium  aurum  ,  diveifeque  capacitatis  &c.  ita  ut  aqua  in 
quantum  defccndit  per  unum  fiphonis  crus,  tantum  iterum  afcendat  per 
alterum,  nifi  aliunde  major  impetus  ab  antliae  cujusdam  vi  fuperaddaturr- 
accedente  femper  adjuvanteque  gravitate  tum  aquatum  aeris,  hujusque 
etiam  Elatere  tot  Experimentis  comprobaro.  Uti  vero  haec  in  Machina 
rali  obrinent,  ita  eadem  nec  humano  deefle  corpori  arbitrantur  eviden- 
tiffimnm,  cui  &  aer  irfit  copiofus,  &  fluidorum  copia  vafa  replens  inquc 
illis  aequilibrata ,  aeiique  externo  aequiponderans,  vel  fi  mavis,  aequabili 
elatere  refiftens*,  tubulofam  vero  corporis  ftru£hiram  &  qua  tubos  majo¬ 
res^  qua  infinitos  minores  tubulorum  anfra<5lusin  confeflo  e  fle,  nec  ulla 
egere  probatione  >  adeo  ut  vitali  huic  Machinas  hydraulico-pnevmaticas 
nihil  plane  defit  ad  veram  cum  casteris  Machinis  analogiam  atque  fimi- 
litudinem. 

IV.  Quam  quidem  analogiam  uti  nemo  facile  vocare  in  dubium  au- 
fit,  cum  in  propatulo  fit  qua  plurimas  circumflandas  illa  partium  a&io- 
numque  convenientia,  ita  monendum  tamen  obfervandumque  eft  non 
cfle  extendendam  nimium  iftam  fimilitudinem ,  nequisfibi  pravas  haud 
raro  circa  res  Medicas  fun&ionesque  corporis  formet  Ideas.  Adfunt  omni¬ 
no  tubi,fed  flexiles  tenfioni  cedentes  molles,  fub  intenfa  dilatatione  cedenr 
tes,  proprioque  elatere,  fibrarumque  tono  fluidis  refiftentes, reagentesque, 
quod  machinis  non  competit.  Adfunt  humores  five  fluida,  adeft  aer,  fed 
mire  inter  fe  mixta  &c  contemperata  fummoque  artificio  ad  athmofphserae 
ambientis  preflionem  proportionata :  Neque  feruntur  ii  fer  tubos iftos 
recurvos  juxta  leges  gravitatis,  ita  ut  arterias  venasque  confiderari  poflint 
tanquam  tubus  recurvus  cujus  in  utroque  crure  eadem  fub  altitudine  fub- 
fiftit  attolliturque  liquor,  fed  vi  maxima  mufculari  per  infini  os  iftos  an- 
fradtus  circumpellitur  Mafla  vitalis  humorum.  Adeft  fcilicer  &  hic  antlia 
hydraulico  * pnevmatica,  Syftema  cordis  ac  pulmonum,  adfunt  valvulae, 
tubique,  fed  tanti  artificii,  ut  nihil  ufpism  machinarum  cum  hac  vel  con¬ 
ferri  ulla  fpecie  queat,  adeo  omnem  miferae  creaturx,  quantumvis  erudi¬ 
tae  ciKflfiuc iv  mirabili  infinitarum  Machinarum  ftrudlura  transgreditur, 
fuperatque,  aeterna  Creatoris  Omnipotentis  fapientia.  Ita  igitur  inftitua- 
mus  comparationem  operis  divini  cum  artefa&is,  ut  claudicare  fimile, 
atque  admodum  diflimile  efle,  nunquam  non  lubentiflime  fateamur. 

V.  Quaenam  igitur  Corporis  noftri  cum  Celebribus  aerometris  erit 
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analogia?  Intueri  nunc  eam  juvat  fine  praejudiciis,  atque  exordiri  a  Ther- 
mometro  feu  Thermofcopio,  quo  majores  minoresve  caloris  frigorisque 
gradus  diftinguuntur.  Ejus  vero  plures,  atque  admodum  differentes  ede 
fpecies  novimus,  diu  aperta  atque  cum  aere  excerno  communicantiaTher- 
momerra  fuere  in  ufu  aeftimioqje  hominum,  donec  a  fagacioribus  obfcr^ 
vatum  eftea  non  caloris  folum  frigorisque  gradus  indicare,  fed  &  gravi-* 
tatis  levitatisque  aereae  mutationes ,  atque  adeo  Barometrum  fimul  Ther- 
mometrumque,  &  eo  ipfo  incertum  ede;  qua  obfervatione  id  effecSum 
eft,  ut  Thermometrum,  quod  vocant ,  Florentinum,  feu  hermetice  clau- 
fum  9  aeris  quippe  gravitati  rton  aufcultans,  praelatum  a  plerisque  fuerir  5 
quanquam  &c  priora  negligenda  non  finr^  nunc  praecipue,  poftquam 
Hockfus,  Amontons,  aliique  Marinum  inde  Barometrum  effecere,  dupli- 
ciqueid  indice  inftruentes  nova  ejus  commoda  offenderunt. 

VI.  Hic  igitur  notiffimis  Machinis  par  effe  ajunt  corpus  noftrum, cum 
etiam  illi  fint  Tui  tubuli,  liquoribus  pleni,calorisqu«  &  frigoris  percipien¬ 
tes  impreffionem.  Dubitant  falcem  an  apertum  ,  an  ciaufum  dicere  velint 
Thermometrum  corpus  no(lrum,cum  utrique  haud  parum  videatur  appro¬ 
pinquare,  quanquanfipfa  illa  deliberatio  haud  obfcure  docere  nos  queat, 
cum  neucro  exacte  convenire  corpus  noltrum  $  non  quod  ambientis  aeris 
calor  &  frigus  impreffionem  in  corporis  noftri  tubulos  atqfle  humores  fa¬ 
ciant  nullam,  fed  quod  iftae  non  fufficiant  ad  id  nominis  corpori  noftro 
jure  rribuendum,  cum  nec  exadte  gradus  illos  qualitatum  fenciac  corpus 
noftrum  vel  indicet,  nec  fideliter,  nee  eadem  femper  ratione  modoque, 
ita  ut  fallaciffimo  huic  Thermometro  fidere  haud  liceat,  idque  proin 
non  nifi  abufive  ita  appellari  queat.  Ipfa  tubulorum  noftrorum  flexilitas, 
inaequalis  diverfo  tempor^  repletio,  humorum  heterogeneitas,  fibrarum 
diverfa  fenfibilitas ,  efficiunt,  ut  minus  fida  fint  accuracaque  variationum 
perceptarum  indicia,  cumexadvetfo  in  Thermometris,  praecipue claufis, 
idem  femper  humor ,  eaedem  aeris  fpirulae  ,  idem  rigidus  tubulus  ma¬ 
neat,  nec  immutetur  proin,  fic  difta,  fenfilitas  Thermometrica.  Accedit 
cx  corpore  noftro  exhalans  perpetuo  athmofphaera  ac  miafmatum  nubes, 
ejusque  varia  ab  ambiente  athmolphaera  moderatio.  Quae  omnia  efficiunt 
ut  corpus  noftrum  eundem  caloris  frigorisque  gradum  non  eadem  perci¬ 
piat  diverfo  tempore  ratione,  nec  eadem  prorfus  ab  illis  afficiatur. 

VII*  Quo  ipfo  tamen  non  negaverim  graviffime  ab  athmosphsera 
corpus  no|trum,  ejusque  &  fanitatem  &  valetudinem  adverfam  inde  haud 
-  -  ‘  :  '  levi- 


leviter  pendere  ,  neque  tamen  exillimo  id  fufficere  ad  omnimodam  litam 
cum  Thermometro  convenientiam,  five  apertum,  five  claufum  hermeti* 
ce,  five  fimplex  iinoque  conflans  tubulo  bullaque  five  compofita  multis- 
que  &c  pyxidibus  tk  tubis  conflantia  Villaeana,  Hiriana,  Amontoniana  in 
comparationem  adducas  ,  femper  enim  in  proclivi  nobis  erit  manifeftum 
offendere  inter  ea  corpusque  noftrum  difcrimen,  tantumque,  quod  juxta 
omnia  indicia  excluderet  corpus  noftrum  ex  clafTe  quacunque  celebrium 
illarum  Machinarum ,  ipfi  licet  in  aliquo  tertio  affinium# 

VIII.  Dicunt  equidem,  qui  ifta  convenientia  deleniantur,  adefie  in 
corpore  noftro tubulos  humoribus  infarclosaerisque  fpirulis  paffim  inter- 
fluentibus  repletos;  nec  negamus  ifta,  uti  modo  monuimus,  cum  aer,  fi 
non  per  vafcula  pulmonum,  falcem  per  alimenti  chylique  viam  atque  com¬ 
meatum  largiter  admifceatur  fanguini,  neque  vero  fufficit  adefTe  tubu¬ 
los  continentes  liquorem,  liquorem  tubulos  replentem,  aerisque  interfec¬ 
tas  Urgentesque  fpirulas  ad  thermometrum  vere  fic  didhimefformandum, 
fed  5c  tubulorum  alia  &  conveniens  ftrudlura  ac  forma ,  liquorum  3c  in-* 
doles  &  applicatio  jufta,  aerisque  admotio  conveniens.  Ne  vero  ratio¬ 
ciniis  his  falcem  niti  videamur,  libet  ipfos  illos fcrutari  cfficlus,  qui  per- 
fuafere  eruditis,  ut  corpus  noftrum  omni  jure  vocandum  Thermometrum 
cenfeant. 

IX.  Ad  calorem  provocant,  quo  humores  omnes  ad  turgefcentiam 
difponantur,  uti  liquor  intra  Thermometri  claufi  tubum  fefe  expandens 
caloris  indicet  gradum,  fic  etiam  fanguinem  noftrum  expandi,  majusque 
a  calore  fpatium  affetftare.  Quae  quidem  in  fe  certiffima  funt,  ita  tamen 
accipienda, ut  latitudinem  aliquam  admittant ,  magna  enim  corporum  va¬ 
rietas  eft,  magna  graduum  fenfibiluatis  differentia,adeo  ut  quae  unum  nele- 
viffime  quidem  afficiat  caloris  impreffio  feu  atftio,  alium  fenfibiliter  affi¬ 
ciat  laedatque  pro  varietate  temperamentorum;  ut  taceamus  gentium  di- 
verfitatcm  ex  varietate  climatum  oriundam ,  prout  illae  gentes  aequator! 
fuerint  magis  minusve  vicinae,  majorem  etiam  ferunt  fine  fenfu  vel  mino* 
rem  caloris  gradum.  In  genere  proin  certum  manet,  calorem  afficere  cor¬ 
pus  humanum  magis  minusve  pro  graduum  ratione,  licet  id  proprerea 
thermometri  nomen  vix  mereatur  ob  fumme  inaequalem  ejusdem  caloris 
in  diverfis  fubje&is,  imo  &  in  eodem  diverfo  tempore  impreflionem  ac  per¬ 
ceptionem. 

X,  Cum  vero  non  conferre  tantum  Thermpmetro  audiamus  Cor¬ 
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pus  noftrum  ,  feci  &c  praeferri ,  quod  ea  etiam  percipiat  caloris  au&i  tefti- 
monia,  quae  ab  iftis  haud  notentur  inftrumentis,  fed  tantum  in  Machina 
noftra,  utpote  cx  tubulis  tenuioris  longe  texturae  compofitis.fimulque  fen- 
tiente  principio  inftru&is;  ita  quidem  ut  homo  quicunque  felicius  in  fe¬ 
ni  et  ipfo calorem  externum  percipiat  auctum,  quam  oculis  ilium  attingat 
in  vitreis  his  tubulis*  Quas  quidem  cum  grano  Salis  accipienda  exiftima- 
verim,  cum  Thermometra  eas  fane  minutias  differentiarum  caloris  indi¬ 
cent,  quibus  diftinguendis  fenfus  nofter  minime  par  eft,  nec  tubulorum 
noftrorum  tenuitas  fufficit ,  cum  vel  minimam  caloris  mutationem  nobis 
plane  impercepcibilem  fenfibili  liquoris  motu  illico  (oleat  manifeftare  me¬ 
lioris  noras  Thermometrum ,  vel  hoc  folo  titulo  a  Phylleis  modernis  coni-» 
mendatum  pro  furnorum  digeftotioruni  aequabili  calore  metiendo  ,  imo 
pro  febrilis  caloris  gradibus  quibuscunque  felicius  faciliusque  invefti- 
gandis. 

XI,  Alia  ratio  eft  cum  au<fto  vehementer  calore  externo  quocunque 
corpus  vehementer  ab  illo  ac  cum  moleftia  afficitur,  (quem  certe  gradum 
thermometra  nunquam  non  multis  modis  accuratius  quam  fenfus  nofter 
determinare  valent)  neque  enim  tum  mirum  eft  eum  caloris  gradum  per¬ 
cipi  cum  moleftia,  nec  thermometro  ad  id  opus  eft.  Anxieas  enim  quae 
a  nimio  oboritur  calore,  dum  turgefcences  per  univerfam  corporis  com¬ 
pagem  humores  tubulos  extendunt,  circulumque  (anguinis  per  pulmones 
maxime  reddunt  difficilem,  non  eveniet,  nifi  in  tanto  caloris  xftu  qui  fine 
omni  thermometro  innotefeat  inque  faciem,  ut  fic  loquar,  mox  incurrat. 
Unde  &  tranfeunte  ftatimin  fudorem  tranfpirationelargo  flumine  fufum  a 
calore  ferum  emanat  ,  corpusque  lubito.  perfundit  madore.  Sitim  vero 
quam  inter  teftim  mia  thermometricx  perceptionis  quidam  referre  amanc, 
haud  fane  eo  pertinere  arbitror,  cum  effe&us  potius  caloris  ferum  hu- 
me<ftans  abfumentis  fit,  nec  praecife  gradui  caloris  refpondeat,fed  deci¬ 
tari  magis,  imo  acrimonia:  fubinde,quin  &  glandularum  falcem  cefopha- 
gxarum  obftru<ftioni  &c. 

XII.  Majori  jure  videntur  huc  referre  phlogofes  a  calore  in  fanguine 
fcorburico  excitandas,  nifi  id  redderet  incertum  hoc  lignum  chermomecri- 
cum  gradus  caloris  in  corpore  noftro  prxfentis ,  quod  phlogofes  fint  fre- 
quentiflimx  in  fubjedfciseo  difpoficisabsqueulla  caloris  ambientis  quagra- 
dum  mutatione.  Uri  nec  dolores,  odoncalgix,  otalgiae,  Cephalalgiae  alle¬ 
gari  canquam  graduum  caloris  ceftimonia  queunt,  cum  nec  eveniant  ubi- 
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que  ac  in  omnibus  conftanter  vel  aequabiliter,  nec  a  folo  calore,  fed  plu¬ 
ribus  aliis  fubinde  caufis/imo  ipfi  frequentiflime  frigori  fuam  debeant 
originem  y  cum  ad  illa  efficienda  fufficiat  ftafis  humorum  ac  circulationis 
remora  undecunque  enata,five  a  calore,  live  frigore,  live  ab  acrimonia  &c. 

XIII.  Teftimoniitm  adhuc  aliud  Thermometrioe  difpolitionis  defu- 
mi  videas  2b  exanthematibus  variolaceis,  aliisque,  quas  tempore  verno 
calore  jam  caullicas  fanguinis  moleculas  imptirasque  exaltante, iisque  pras- 
dominium  concedente  foleant  invadere  aegrotos,  augeanturque  admodum 
in  frequentia  ac  malignitate ,  crefcence  aeflivo  calore.  Ac  peccare  proin 
qui  illiusmodi  aegros  i  edo  calorique  includant  hypocauftorum,  cum  potius 
juxta  Sydenhamii  falutaria  monita  non  ledo  detinendi  fint,  itaque  tem¬ 
perandus  veniat  ambiens  calor,  ut  frigoris  tantum  avertatur  impetus,  cum 
fufficiat  vitalis  calor  morbificam  excoquendo  csufam,  ipfarn  (olis  medica¬ 
mentis  internis  adjutus  vincere  qui  capax  iit.  Id  quod  notari  quoque  de¬ 
beat  circa  purpuram,  petechias,  aliasque  p lu res  malignas  efflorefcentias, 
nimirum  aegros  ipfis  correptos  in  hypocaufti  aut  leduiorum  undiquaque 
circumjedorum  calore  minime  efle  torrendos ,  ne  ex  intempelliva  rarefa- 
dione  fluida  illa  corporis  malignitate  imbuta,  vitale  obruant  principium* 
illudque  mifere  fuffbcent» 

XIV.  Harc  tamen  talia  funt ,  ut  convenientiam  corporis  nollri  cumt 
Thermometro  haud  equidem  fatis  firment,  quia  omni  anni  tempellate  mor¬ 
bi  hi  aegros  graviffime  Sc  pofliint  &  folent  affligere,  monita  tamen  faluta¬ 
ria  fubminiftrant,  fi  quidem  rede  iis  utaris  -y  nocet  fane  calidius  jufto  re¬ 
gimen,  nec  aegroti  vel  conclavis  vel  ledi  calore  fuffocandifunt,  fed  habita 
temperamentorum  &  tempeftatis  ratione  probe  hxc  moderanda  func,ne  in 
alterum  prolabamur  extremum,  quod  frequentius  quam  par  erat  evenifTe 
paliim  novimus.  Eft  &  hic  modus  in  rebus,  funt  certi  denique  fines, quos 
ultra  citraque  nequit  confidere  redum.  Neque  fufhciet  avertiflfe  frigus, 
nifi  aliqualem  fimul  concilies  teporem,  caloremque  moderatum,  pnefertim 
ubi  malignitate  infidiofa  minantur  graflantes  morbi ;  ubi  prsftabit  ledo 
decumbere,tegique,ut  tranfpiratione  liberius  fucceden te  a  centro  promptius 
ad  circumferentiam  valeat  natura  protrudere  moleftas,  turbantesque  &  im- 
puras  maffae  fanguineae,fua  jam  in  mixtura  turbata,  moleculas,  pravosque 
fuccos  exanthematibus  iflis  materiam  praebentes  ac  fubminiflrantes. 

XV.  Laffitudinem  eo  minus  pro  ftabiliendo  vivo  corporis  noftri  Ther¬ 
mometro  licebit  allegare,  quod  omnibus  agnofcentibus  non  a  folafangui- 
nis  per  calorem  incraffefcentia  flatuque  nimis  gelatinofo ,  vel  lento, ad  cir- 
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culandum  minus  prompto,fed  &  ab  aliis  rerum  non  naturalium  erroribus 
hunc  fanguini  fpifliorem  flatum  inducentibus  originem  foleat  habere.  Ici 
quod  dicendum  quoque  erit  circa  palpitationem  cordis?difficilem  refpira- 
tionem,  vertigines ,  fcotomias ,  tinnitus  aurium  &c.  quas  a  calore  oriri  in¬ 
quiunt,  adeo  ut  hujusmodi  malis  obnoxii  homines  nonnifi  aegerrime  mo¬ 
deratum  folis  aut  hypocaufti ,  ledii  vero  calorem  plane  non  ferant,  impri¬ 
mis  ab  illa  volucris  ardlicas  lanugine  excitatum ,  utpote  a  quo  ex  tali  caco- 
chymia  Dyfpnoicos  maxime  offendi  &  vitiatam  jam  refpirationem  magis 
exafperari  annotaritCel.Pechlinus;  talia  equidem  evenire,  atque  augeri  a 
calore  queunt, unice  tamen  illi  adferibi,  aut  de  gradu  illius  ad  modum  Ther- 
mometricum  teftari  minime  valent ;  cum  in  iftiusmodi  affedlibus  calor , 
quem  fentiunt  aegri  moleftus,  non  infrequenter  fe  habeat  uteffedlus  po¬ 
tius  quam  ut  caufa j  ;  Quam  enim  dy  fpnoea,  atque  afthma  anxium,  & c  prae 
anxietate  calentem,  fudantemque  aegrum  frequenter  adigit,  ut  apertis  fene- 
flris  liberum  frigidioremque  hauriat  aerem ,  ipfi  tamen  nociturum ,  adeo 
ut  ne  vivere  quidem  velint  nifi  omnia  aperta  fint  patulaque,calore  tamen  ob 
anxietatem  ac  circulationis  maxima  impedimenta,  fudorem  movente  cor¬ 
pusque  moleftante. 

XVI.  Audias  vero  etiam  inflammationes  huc  trahi,  quas  frequenter 
vitio  fanguinis  ex  aeris  calidioris  appulfu  concreti  ortum  habere  fupponi- 
tur,cum  fcil.  nimis  jam  confidentiae  craflioris  fit  fanguinis  maffa,  ejusque 
craflities  audio  calore  ambiente  non  folum  magis  magisque  augeatur ,  fed 
&  nimium  acceleretur  ejus  motus,  unde  vafaobftruancur,indeque  inflam- 
mationesjfebresque  oriantur  Qua?  quidem  omnia  fieri  a  calore  fatemur, 
fed  nec  id  ignoramus,  infignem  ad  talia  caloris  requiri  gradum,  nec  ther- 
mometri  tdlimonio  indicioque  indigum;  cum  frequentius  infuper  a  fri¬ 
gore  ifla  eveniant  Symtomata,  cui  magis  competit  incraffatio  humorum  in- 
deque  nata  ftafis  eorundem,  quanquam  &  illa  per  calorem  aborgafino  fine 
adluali  infpilfations  poffic  evenire,  orgaftico  fanguine  tubulos  comprimen¬ 
te  ,  fuisquefic  propriis  undis  obicem  remoramque  ponente,  utflrtdluras 
taceam  fpafmodicas. 

XVI.  Nec  defunr,  qui  raucedines  aeftivas  hunc  quoque  in  cenfum  vo¬ 
cent,  cum  media  fiep£  xflate  rauca ,  clangofaque  vox  multis  oriatur,  non 
fine  ingenti  moleflia,  cum  vero  id  Symptoma  a  frigore  frequentius  longe 
oriatur,  nec  a  calore  immediate  fed  a  faucium  potius  nimia  ficcacione,via* 
rumque  aerearum  afpericate  quadam,  oblinentisque  lymphas  blandioris  de- 
ftdlu,  non  eft  quod  illud  hfc  inveniat  locum.  Uti  nec  alvi  pertinax  fub 
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aeftivts  caloribus  occlufio  tarditasque,  eidem  ficcitati  primarum  viarum, 
largiorique  tranfpirationi  debita,  Hygrometroque  ptoin  affinior  quam 
Thermometro.  Quo  &  referre  decebit  La£Hs  defectum  in  lactantibus  a 
calore  deductum,  qut  potius  blandae,  rofcida^que  lymphae,  ac  chyli  limpi¬ 
dioris,  probique  defeCtui  adfcribendus  erit,  quam  immediate  calori,  utpote 
qui  in  aliis  contrariam  fere  effeCtum  edit,  aliis  nullam  qua  laCtis  quanti¬ 
tatem  infert  mutationem. 

XVIII.  Evidentius  adhuc  convenientiam  corporis  noftricum  Ther¬ 
mometro  eliciunt  curiofi  ex  effectibus  in  eo  a  frigore  produCtis  obferva® 
tisque.  Uti  enim  in  Florentino  Thermometro  coit  in  fe,  incraflaturque 
frigoris  impreffione  tindus  vini  Spiritus,  ita  &  intra  noftri  corporis  tubu¬ 
los  denfantur,  fpiffanturque  humores.  Vena?  enim  (ira  colligunt) [antea 
prominentes  difparent  fenfibiliter  (  fi  frigus  accedat  intenfius^  nec  qui  in¬ 
tra  rubulos  antea  infarCtus  haerebat  fanguis  refiftere  potis  eft,  hinc  cum 
fcedo  pallore  rubicundus  ille  antea  partium  color  commutatur;  vacent  li¬ 
cet  periculo  effe&us  illi,  fi  debite  fe  &  naturaliter  habeant  humores,  nui- 
lumque^aliud  hincfequatur  incommodum  excepto,  quod  in  interioribus  lo* 
cisxoacervati  motum  illarum  partium  magis  promoveant,  unde  varia  &  fto- 
maehi  5c  primarum  viarum  vitia  oriantur,  Quis  vero  aufic  negare  tam  ma- 
nifeftos  frigoris  efferus,  qui  ubique  funt  in  propatulo,  quanquam  notan- 
ter  intenfius  ad  ifta  frigus  requiratur.  Verum  qua  fit  inter  tubulos  Ther- 
mometri  noftrique  corporis  canaliculos  flexiles  differentia,  quodque  inter 
utrumque  liquorem  difcrimen  attendentibus  palam  eft,  cum  neminem  la¬ 
teat  quam  infinita  graduum  fenfibdicatis  refpedu  frigoris  corpora  noftra 
afficientis  varietas  fit,  cum  alii  vel  frigidiore  aura  in  horrores  quali  febri¬ 
les  adigancur,afperamque  ftri&arum  glandularum  eminentiis  acquirant  cu¬ 
tem,  aliiintenfum  etiam  frigus  levi  amidu  eludant,  innumeris  aliis  medio 
varioque  modo  fe  habentibus,  ut  fic  omnis  fpecies  thermometricae  certitu¬ 
dinis  vel  teftimonii  de  frigore  ex  fenfu  petendi  videatur  evanefcere,certius 
longe  conftantiusque  rigido  Thermomem  tubulo  fuis  gradibus  teftante. 

XIX.  Urgere  vero  nos  de  his  dubitantes  validius  fibi  videbuntur,  (i 
regerant,  fenfibiliorem  in  ftatu  praternaturali  efle  Machinam  noftram  hu* 
manam,  &  ea  quoque  non  fine  maxima  noxa  percipere  ac  pati,  quse  alias 
fine  moleftia  ferat ;  exempla  ipfis  facile  miniftrabunt  ii  affedus,ubi  acrium 
humorum  vitia  fub  puftularum  aliarumque  efflorefcentiarum  forma  in  fu- 
perficie  haerent  corporis, majusque  ex  ipfis  retropulfis  imminet  periculum, 
adeo  ut  folo  aere  frigido  in  variolis,  morbillis,  petechiis,  purpura  &c.  con- 
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vulfivi  motus  aliaque  mala  triftiffima  eveniant  fiepe  extremo  cum  vitae  peri¬ 
culo  conjuncta ;  Cogi  nos  hinc  fumma  cum  cura  pdlimam  hanc  malorum 
caufam  incafibus  iftiusmodi  evitare, ac  ftudiofa  defendere  vigilantia  aegro¬ 
tantium  horum  anxia  corpora  ab  immani  ejus  acceflu ;  ita  ut  nec  indufia 
fecure  cum  recenter  lotis  queant  permutari ,  quin  (aquus  experientia  Pra- 
xisque  doceat  in  praxi  amiculum  aegrorum  corporibus  addi  ferale,fola  hac 
linteorum  intempeftiva  variatione. 

XX.  Novimus  vero  ac  evitamus  folicite  ifthaec  mala,  cavemusque  ne 
expulfum  femel  ad  peripheriam  miafma  impuritatisque  venenum  regre¬ 
diatur  magno  vitae  detrimento  ad  partes  centro  propinquiores.  Verum  Sc 
hoc  novimus,  fieri  fubinde  triftem  illum  regreflum  nullo  etiam  frigore  ac¬ 
cedente,  imo  folo  largiore  cibo  aflumpto  incautiusque  exhibito  my  nonau- 
fim  igitur  uni  ifta  frigori  tranfcribere,aut  pro  argumento  fenfibilitatis  Ther- 
momctricx  corporis  noftri  allegare,  cum  plerumque  talia  corpora  gravis* 
fime  affliita  vel  non  fenferint  perceperintve  frigidam  quas  acceflu  auram, vel 
fi  percipiunt  etiam  frigus,  id  ab  interno  potius  inflammationis  nafcentis 
principio  originem  habet  quam  ab  aere  externo.  Aliquando  vero  calefa&a 
lintea  fatis  tuto  applicantur,  licet  negari  non  poflit  talia  dari  intervalla 
ac  momenta,  ubi  praeftet  nihil  immutare,  atque  expe&are  tantifper  tempus 
commodum  etiam  cum  incommodo  aegri  atque  adftantium  mutationem 
linteorum  urgentium  •,  licet  ipfe  linteorum  candor  ac  puritas  metui  non 
debear  uti  ab  his  folet  fieri,  fi  caetera  fint  recte  adminiftrata,  mutatioque 
caute  procurata. 

XXL  Eadem  verofpecie  loquitur  pro  Thermometrica  corporis  no¬ 
ftri  indole  promta  frigoris  operatio  in  coagulandis  partibus  noftris  fluidis, 
vel  falcem  infpiffandis.  Notum  enim  eft  in  Thermometris  parandis  eligen¬ 
dos  e  ile  tales  liquores  ac  tin&uras,  quae  a  frigore  non  concrefcant,cum  alias 
tempore  hyberno  bullularum  tubulorumque  ruptura  fit  metuenda, cum  abe¬ 
untes  in  glaciem  liquores  amplius  affe&ando  fpatium  tenues  iftas  vitri  la¬ 
mellas  extrorfum  facile  disjiciant.  In  noftro  autem  corpore  tales  non  funt 
liquores  frigori  tam  potenter  refiftentes,quin  potius  ab  illo  facile  conden- 
fandi,&  in  anguftias  cogendi,  unde  ferum  feu  vifeidior  lympha  facile  in 
glandulis  paflim,  vafculisque  tum  fanguiferis  tum  lymphaticis  ftagnans  in- 
craflatumque  catarrhos  generet  moleftos,  aliaque  mala,  lippitudines, Oph- 
thalmias,Coryzas,auditus  vitia,  anginas,  tufles  &c.  Sed  vel  id  ipfum5quod 
hyemali  tempeftate  non  univerfalia  fint  hsec  mala, nec  omnium  lympha  no¬ 
tabiliter  intenfo  etiam  frigore  incrafletur  eo  usque ,  abunde  ceftatur,  noftros 
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etiam  fuccos  frigori  fatis  refiftere,  fi  fibrarum  adfit  Spirituumque  robur  > 
neque  haec  frigoris  teftimonia  efie  quafi  thermometrica;  imo  &  Spiritus 
vini  a£tu  denfatura  frigore  oftenditque  ipfa  illa  fui  in  fe  coitione  ardiiore 
frigoris  gradus  diverfos ,  ac  proin  etiam  in  hoc  convenit  cum  fuccis  no- 
ftris,  nimium  vero  ab  illis  differt  ipfa  tubulorum  ratione  rigidorumsin  qui¬ 
bus  haeret  fine  motu  progreffivo,  liquoribus  viralibus  fuos  per  tubulos  in- 
definenter  vitali  vibratione  ac  vivacitate  circuma&is,  conquaftatis,  atque 
attenuatis,  ficque  frigori  refiftentibus.  Certa  igitur  eft  frigoris  in  corpus 
Boftrum  impreffio, humorumque  tantilla  condenfatio,  fed  nec  illa  fufliciens 
ad  Thermometri  nomen  corpori  noftro  jure  tribuendum. 

XXII.  Quid  vero  de  Pernionibus  dicemus  in  partibus  externis  a  fati- 
guine  gelu  tadu  contingentibus ,  efficiente  inepto  per  frigoris  vim  ad  cir¬ 
culationem  promtam  fanguine  ftagnatione  fua  tumores,  moleftos  pruritus, 
filTuras  &c.  Imo  quid  dicemus  de  produ&a  intenfiffimo  frigoris  gradu 
partium  mortificatione, fphaceloque,  circulatione  penitus  fublata  i  Iftos  qui¬ 
dem  frigoris  violentos  effedus  nemo  non  agnofeit,  fed  illis  fubefle  aliquod 
pro  Thermometrica  corporis  noftri  indole  robur  atque  argumentum  haud 
equidem  arbitror,  nifi  inveteratos  pernionum  tumores  refpicias,  quorum 
pruritus  crefcentis  hyeme  frigoris  haud  raro  prodromus  efie  folet,  ita  ta¬ 
men,  ut  ejus  determinare  hinc  gradus  nemini  fit  integrum;  cum  etiam  il¬ 
lic  &c  tumores  inveterari,  &  prognofticon  inde  petendum  non  raro  iterum 
cefiare  atque  evanefeere  obfervatum  fit ,  adhibito  praefertim  Spiritu  vini 
camphorato  &  laffas  frigore  fibras  debilitatasque  ftabiliente  feu  firmante, 
&  fiagnantes  difeutiente  ac  promovente  humores  volatili  fuo  fale  fuiphu- 
reque  fubrili  ac  penetrante. 

XXIII.  Et  quis  neget  iftos  frigoris  efferus  ,  qui  tota  die  omnium 
oculis  obverfantur,  etiamfiad  thermometri  rationem  nihil  faciant;  Idem 
enim  dicendum  erit  de  aliis  frigoris  impreffionibus  in  folidas  partes,  qua¬ 
rum  hinc  corrogatio,  &  curis  anlerinae  cernula  oritur,  in  uno  tamen  magis 
faciliusque  quam  in  altero,  imo  manus,  pedes,  digiti,  totumque  ita  in  fe 
quafi  denfatur  corpus,  ut  chirothecae,  annuli  &c.  aliaque  veftimenta  partes 
alias  ftringentia,  ccelo  rigente  fine  moleftia  partibus  applicentur.  Quod 
fluidorum  xqu e  ac  folidorum  condenfarioniaccontra&ioni  adferibendum, 
nihil  autem  de  frigoris  gradu,  ob  innumeros  corporum  qua  fenfibilicatem 
iftam  variantem  gradus  ac  differentias,  hinc  licebit  inferre. 

XXIV.  In  confeflb  pariter  eft  frigus  haemorrhagias,  fudoresque  cora- 
pefcere,  fubito  faepe  &  non  fine  noxa,  aliquando  cum  aliqu©  commodo; 
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evenit  vero  id  a&ione  frigoris  conftridroria  tum  in  humores  tum  in  aper¬ 
tos  nimium  tubulos;  non  tamen  ideo  congruum  corpus  noftrumerit  Ther- 
mometrum,  cum  faspiffime  fudores  hedicorum  etiam  enormes  violento 
etiam  frigore  urgente  tamen  quavis  node  eveniant  nec  compefcantur ;  imo 
&  hxmorrhagiis  ab  ipfo  frigore  dari  occafio  (oleat ;  iftaque  omnia  vel  ideo 
fiant  incerta,  quod  nec  femper  iftiusmodi  res  eo  modo  eveniant,  nec  certi 
quid  (latui  poffit  circa  corpora  noftra, nec  femper  frigori  nec  femper  calori 
expolita,  fed  utrumque  per  vices  quotidie  fubeuntia  experimentum,  cum 
nunc  in  calido  conclavi,  nunc  in  libera  degant  homines  aura,  nunc  lecti  ca¬ 
lore  foveantur;  imo  quid  frequentius  quam  tranfire  ex  fummo  aliquot  ho¬ 
rarum  frigore  in  conclave  admodum  calefadum ,  quod  nonnullis  equi¬ 
dem  grave  moleftumque  fuerit,  plurimis  tamen  commodum  ac  falutare, 
pr^fertim  afluetis  ac  robuftioribus,  quos  mireris  merito  tolerantes  tota  die 
hyemis  aerisque  liberi  rigorem,  vefperi  autem  commodiflime  quaerentes 
ferentesque  hypocaufta  fufFocante  calore  ad  exceflum  calefada,  ut  fic  ab 
uno  contrario  in  aliud  tranfeant ,  &  eadem  tolerantia  intenfum  Jubentes 
ferant  calorem,  qua  frigus  externum  prius  admiferant  vix  fentientes  ther- 
mometricam  illam  impreffionem,  &  ab  utroque  commode  fatis  ac  jucundi 
affedi. 

XXV.  Pertinent  quoque  huc  alvinas  excretiones  a  frigore  facile  pro¬ 
motae,  lachrymae  nobis  invitis,  juxta  cum  fero  e  naribus,  elicitae,  cum  fcili- 
cet  glacialia  fpicula  pungunt,  ftringuntque  fibras  ferum  poftea  protruden¬ 
tes  ;  fed  nec  univerfales  nec  thermometrici,  ut  fic  loquar,  funt  illi  effectus 
frigoris,  atque  a  gradu  ejus  leviore  aut  qualicunque  mutatione  non  eve¬ 
niunt;  Uti  nec  dolores  inde  oriundi,  utut  enim  dolores  graviffimi,  coli¬ 
ci,  arthritici,  aliique  a  frigore  foleant  oriri,  novimus  tamen  id  nec  femper, 
nec  ab  eodem  in  omnibus  gradu  evenire,  imo  &  a  calore  nimio  gravifli- 
mos  capitis  aeque  ac  partium  aliarum  dolores  enafei.  Stupor  vero  &C  in- 
fenfibilitas  a  frigore  corpori  indudta  non  magis  quam  priora  Syrnptoma- 
ra  probat  corpus  noftrum  efle  Thermometrum,  uti  enim  caloris  seque  ac 
frigoris  vim  in  immutandis  humani  corporis  partibus  ac  fuccis  infignem 
in ficiari  nemo  facile  praefumferit,  ita  tamen  ex  illarum  qualitatum  in  cor¬ 
pus  fa£ta  impreflione  nunc  magis  nunc  minus  fenfibili  non  inferre  licet  id 
efle  Thermometrum ;  non  quod  in  verbis  velimus  efle  difficiles,  dicatur 
Thermomerrum  improprie,  (i  fola  ad  id  fufficit  impreflionis  illius  vel  per¬ 
ceptio  vel  efficacia,  fic  vero  omnia  mundi  corpora  tum  animata  tum  inani¬ 
mata  erunt  Thermometra  totidem,  omnia  quippe  aliquas  inde  impreffio- 


nes  mutationcsque  patientia;  erit  igitur  fimilitudo  quxdam  ac  analogia* 
cujus  eonfideratio  re  ipfa  parum  utilis  fuerit,  quaeque  facile  pravos  tironi* 
bus  conceptus  ingenerare  atque  imprimere  queat,  confundendo  vitrea 
hxc  inftrumenta  cum  fenfilibus  noftris  flexilibusque  tubulis ,  quam  qui¬ 
dem  confufionem  erroremque  non  impune  tulerint  a:gri ,  cum  difparium 
difpar  fit  ratio.  Loquamur  itaque  cum  curiofis,fed  ita  rem  incelligamus,  ut 
ultra  fimilicudinis  circumftantias  eam  non  extendamus  premamusve  fenfum 
ftriftum  ac  proprium. 

XXVI.  Videamus  vero  nunc  an  fpecie  majori  Barometrum  dicatur 
Machina  humana.  Quid  fit  Barometum  nihil  attinet  enarrare  prolixius, 
nemo  enim  hodie  eft  qui  tam  celebratum  &  in  triviis  notum  Inftrumen- 
tum  ignotet.  Dudum  illud  inventum  celebratumque  eft,  fed  non  his  fta- 
tim  ufibus  deftinatum  ;  primum  enim  vacui  experimentum  dicebatur ,cutn 
publici  a  Torricellio  juris  eflet  fadtum,  fubfequentibus  demum  tempori¬ 
bus  metui  vacui  fuccelfit  aeris  gravitas  Mercurium  in  fiftula  fufpendens, 
feriusque  innotuit  praecipuus  penduli  Mercurii  ufus ,  in  indicandis  fcilicec 
gradibus  gravitatis  ac  levitatis  aecis  athmofphamci  nos  ambientis,  8c  Mer¬ 
curium  nunc  altius  nunc  humilius  attollentis  pro  variantis  vaga  incerta¬ 
que  periodo  ponderis  fpecifici  aerei  incremento  decrementoque.  Neque 
vero  fnbftitit  phyficorum  fedulicas  &c  etxiifiux  in  fimplid  unius  tubuli  Ba- 
rometro  /ed  variis  nobile  inftrumentum  ditavit  incrementis  augmentisque, 
accedentibus  variis  Hugenii,  Hokii,  Amontoni,  Hirii,  Villcei,  aliorumque 
inventis,  qui  fimplici  tubo  addiderunt  pyxides,  quas  vocant,  feu  cuborum 
dilatationes  aptedifpofitas,nunc  unam,  nunc  plures,  nunc  folo  mercurio, 
nunc  altero  fimul  liquore,  imo  nunc  &  tertio  certis  legibus  implendas  &c. 
de  quibus  hic  efle  prolixiorem  non  attinet. 

XXVII.  Neque  de  prxftantia  egregii  inftrumenti  quidquam  libet  ad¬ 
dere,  utpote  quod  plerisque  hodie  fit  in  deliciis,  ipfi  dudum  pnelatura 
Thermometro  ob  prasfagiendi  vim  atque  aliqualem  ,  quam  obfervare  fe 
perfuafi  funr  non  pauci ,  certitudinem.  Thermometra  enim  quantumvis 
fint  exatfta,  ac  vel  minimo  caloris  frigorisve  gradu  accedente  vel  deceden¬ 
te  per  fuos  mobilia  gradus,  non  tamen  nifi  praefentem  fluidi  ambientis  qua 
calorem  vel  frigus  ftatum  valent  indicare,  nihil  de  futuro  prtedicunt ,  nec 
de  cempcftatum  imminentium  ratione  vel  ordine  fucceffionis  quidquam 
manifeftare  ac  curiofis  hominum  animis  vaticinari  quafi  valent, quibus  ple- 
*ius  longe  abundantiusque  fatisfacic  Barometrum ,  quod  non  raro  de  in- 

ftanr 


ftantevel  ferenitate  vel  pluvia  ac  tempeftate  monere  poflfllTores  obfervaro- 
resquein  tempcre  queat,  qui  Thermometrum  folum  absque  fru£hi  forent 
contemplaturi  atque  obfervaturi ,  utpote  ne  ad  momentum  quidem  quid¬ 
quam  futurae  tempeftatis  praefagiens,  fed  prxfentem  duntaxat  accurate  ex¬ 
hibens  aeris  qua  calorem  flatum. 

XXVI II.  Huic  tali  Machinae  corpus  quoque  humanum  paflim  com¬ 
parari  audias  j  jure  ne,  an  injuria  quaeritur?  Favet  ratio  quxdam  genera¬ 
lis,  neceflitas  fcilicec  aequilibrii  inter  aerem  corporis  internum  &  externum, 
quippe  fine  quo  vita  hominis  fanitasque  non  poflet  confiflere,  uti  enim  in 
Barometro  fufpenfus  Mercurius  cum  aeris  ambientis  pondere  aequilibratur, 
atque  aequabili  nifu  illi  refiflens  naturalem  conftituit  libram  viribus  utrin- 
que  ad  xqualiratem  reda&is,  ita  &  internos,  fuccisque  ac  tubulis  corporis 
noftri  intertextus  aer  cum  athmosphxrico  ambiente  ita  eft  attemperandus,1 
fi  valere  debeat  homo ,  atque  in  aequilibrio  detinendus,  ne  ex  parte  alte¬ 
rutra  praevaleat  vis  infignior,  aut  alteri  nimium  praedominetur ,  ni  pericu- 
lofie  evenire  debeant  turbae,  cujus  teftimonium  aliquod  perhibere  queant 
Urinatores  fub  profundioribus  undis  naribus  auribusque  fanguinem  emit¬ 
tentes  aueda  impenfius  ambiente  preflione. 

XXIX.  Videtur  equidem  fimilitudini  repugnare  ipfa  Barometri  ftru- 
dhira.  Uti  enim  monuimus  circa  Thermometra,  eorum  quadam  aperta 
efle  cumque  externo  aere  communicantia,  quxdam  vero  hermetice  claufa, 
ita  ex  adverfo  circa  Barometra  notandum,  ea  non  pofle  non  efle  aperta,  Sc 
debere  communicare  cum  aere  externo,  cum  quo  perpetuum  fervant  xqui- 
librium.  Videri  igitur  cuipiam  poflet  corpus  noftrum  aeri  eo  pado  aper¬ 
tum  non  efle,  uti  Barometrum,  cujus  liquido  libere  atque  immediate  in¬ 
cumbit  aer,  atque  in  illud  gravitando,  urgendove  per  elaterem  agit; cum 
plurimi  non  fine  fpecie  quadam  veri  negent,  aerem  in  pulmonibus  re- 
fpirando  fubire  vafcula  bc  fanguinem ,  utut  alii  moderni  hoc  ad  aequi¬ 
librium  fervandum  omnino  requirant  &  fupponant ,  illi  vero  arbitrantur 
aequilibrium  tamen  fore  falvum  licet  aeri  aditum  per  cutis  poros,  aeque  ac 
per  pulmonum  vafcula  denegent,  cum  fuflicienter,continuoqiie  largo  rivo, 
frequentiflimisque  fpirulis  ingrediatur  cum  alimento,  &  per  alimenti  viam, 
fieque  xquihbrium  indefinenter  moderetur  ac  reftituat.  Erit  ne  igitur 
corpus  noflrum  hoc  refpe&u  aeri  apertum,  an  ciaufum  ?  claufum  videri 
poterat  ex  modo  didfcis,  fed  praeftabit  dicere  apertum  ob  afliduam  aeris  in 
fanguinem  penetrationem  ac  prxfentiam^  utut  immediate  illi  non  illabatur 
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incombatque  admodum  illum, quo  incumbit  Mercurio  Barometri,  incum¬ 
bit  tamen  corpori,  iliudque  fubit  ac  penetrat  fi  non  immediate  falcem  me¬ 
diate.  . 

XXX.  Erit  igitur  Barometrum  in  tantum,  quia  confiderari  potefttan® 
quam  apertum,  &  aeri  qui  foa  intima  pervium,  acceflumque;  &  quia  re¬ 
vera  quavis  mutatio  aeris  qua  gravitatem  fupponit  aliqualem  alcerationem 
ac  mutationem  in  corpore,  ejusque  aere  ,&  aequilibrio,  ac  tubulorum  dii* 
tenfione^cc.  Sed  tantilla  plerumque  illa  eft,  &  quemadmodum  corpus 
noftrum  fiimtnum  athrnofphasne  incumbentis  pondus  non  fentit  ob  con- 
tranitentem  interni  fluidi elaterem  acnifum,  ita  &  tantillas,  frequentes- 
que  gravitatis  aereae  mutationes  non  percipit,  quibus  facile  internus  fe  ac¬ 
commodat,  atque  ad  aequilibrium  continua  libratione  deducitur  |  ima 
maximas  mutationes  fugient  fenfum  ;  Et  quemadmodum  ip fas  Barometri- 
cas  praedictiones  refpedu  Macrocofmi  ac  tempeftatum  funt  incertas,  ita 
multo  magis  incertum  dubiumque l&c  intricatum  erit  Barometrum  noftri 
corporis .5  ubi  femper  merito  dubites  fi  aliquam  obferves  mutationem ,  an 
illa  a  calore  aut  frigore,  an  a  pondere  ac  gravitate,  abave  caufa  fit? cum 
innumeras  nos  afficiant  externae  caufe.  Dixi  Barometrum  ejOTe  incertum, 
quod  inteiligendum  non  de  indicandis  gradibus  gravitatis  5c  levitatis  ae¬ 
reas,  in  hoc  enim  certitudo  exacta  di,  fed  de  prad>6i*ione  tempeftatum,  ubi 
regula  hadenus  ob  fer  varae  exceptiones  plurimas  patiuntur ,  cujus  camen 
dedudio  uberior  hujus  loci  non  eft.  Adhuc  magis  incertum  erit  corpo¬ 
ris  noftri  Barometrum,  uti  jam  prius  didum,  quod  maximas  etiam  acfts- 
bicaneas  Barometri  mutationes  non  fequatur  eifcdiis  infignis  in  corpori¬ 
bus  humanis,  quae  vel  ferenitate  vel  pluvia  ingruente  aequaliter  valent,  fi 
excipias  debilia  quasdam  valetudinariorum  corpora  ,  fed  nec  illa  omnia, 
imo  pauciflima,<um  magis  ab  aliis  qualitatibus  aereis  afficiamur  quam  ab 
his ,  &  magis  adhuc  a  Lunas  mutationibus  cum  Barometro  haud  confpiran» 
tibus. 

XXXI.  Quid  vero  ad  haec  alii?  dicunt  fano ,  fe  Barometra  non  tam 
fervare  pro  trutinanda  aeris  levitate  &  gravitate,  quam  tempeftatum  aeris 
imprimis  procellarum  ftrepentium ,  pluviarum  praegrandium,  horrifono- 
*um  tonitruum  ac  fulgurum  imminentium  juxta  ac  cceli  grati  aut  fudicer- 

1  tioribus  auguriis,  qux  ex  infueto  liquorum  afcenfu  ac  defcenfu  colligati  - 
i  tur  haurianturque ;  Quin  ex  ipfo  hoc  capite  fe  haud  dubitare  Barometrum 
!  dicere  humanum  corpus,  cum  vere  flepiflime  nullum  tale  inftrumenmm 
I  felturos  ejusmodi  conflidus  nubium ,  ac  texnpeflaces  turbulentas  adverfas- 
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que  non  minus  quam  gratas  ac  ferenas ,  tam  exquifito  &  accurato  often- 
dat  indice,  quam  quadam  fubje&a  humana,  quae  nunc  anxietate  plane  in- 
iuera ,  lipothymjis,  cephalalgiis*  vomitionibus,  diarrhoeis,  fternutationibus^ 
dolore  ac  pruritu  artuum,  aliisque  fexcentis  Symptomatibus  vexentur,  do¬ 
nec  aeris  illa  adverfa  qualitas  rurfum  feliciori  fuerit  permutata  coelo. 

XXXII.  Si  quid  vero  his  regerendum  videatur, id  forfan  dixifTe  conve¬ 
niet,  ne  illa  quidem  adeo  decantata  Barometra  femper  vel  folam  ferenl- 
tatem  pluviamve  certo  ac  fine  errore  indicare,  quod  frequentiffinice  circa 
illas  obfervationes  anomaliae,  fallaciae,  inconftantiarque  teftantur;  fecundo 
nec  omnia  illa  indicantur  a  Barometro,quae  h3C  ratione  illi  tribuuntur  ni¬ 
mis  liberalirer,  confli&us  nubium,  tonitrua,  fulgura,  turbulentas  rempe- 
ftates,  procellas  ftrepentes  ac  fimilia  Barometrum  certc>  non  prodicit,  ni¬ 
mium  iguur  ejusfphaera  ab  animatoribus  egregii  hujus  inftrumenti  extea* 
ditur  y  ac  proin  nimium  quoque  probatur,  cum  infertur  ad  corpus  hu¬ 
manum  illud  efie  Barometrum  ex  eo ,  quod  nonnulli  tempeftates  turbu¬ 
lentas  imminentes  fentiant,  quas  ne  ipfum  quidem  indicat  Barometrum, 
quod  non  nifi  ferenitatem  pluviasque  largas  praedicit  vel  afcenfu  fubito 
vel  defcenfu,  &  ne  id  quidem  conftanter.  Accedit  quod  pauci  homines 
ifta  patiantur  fentiantque  imminentes  iftiusmodi  tempeftates.  Et  qui  no¬ 
runt  eos  ifta  pati  praecise  a  pondere  athmofphaera:  mutato  ? 

XXXIU.  Id  quidem  probant  analogia  aliorum  animalium  tempefta- 
tum  augurio  proditarum,  uti  funt  anferes,  anates,  gallinae,  hirundines,  ra¬ 
nae, quae  infueta  voce,  6c  ex  infedfis  crabrones, apes, mufcae, culices,  cimices, 
&  pulices,  qua?  haud  tolerabili  circumvolitatione/ufurris  ftrepentibus ,  ac 
importuna  morficatione  hominibus  tum  creent  moleftias.  Utut  enim  plu¬ 
rimi  exiftiment ,  haec  talia  animalia  peculiari  ab  humano  diftin&o  (enfii 
cfle  praedita,  h.  e.  pro  his  moleftiis  percipiendis  peculiaria  fer  vare  fenfo- 
ria;  fautores  tamen  Baromecricae  hujus  in  homine  analogiae  malunt  ifta 
omnia  praefagia  deducere  a  variante  aeris  qua  pondus  preflione,  qua  fiar* 
ut  nervi  aeque  feu  canales  Spirituum  animalium ,  ac  vafcula  humorum 
circulo  deftinara,  fibi  quidem  reli&a  fluidis  his  moderare  agitaris  omni¬ 
no  fufficiant,  aft  a  gravitate  aeris  incumbente  plus  minus  auguftata*  affiu- 
xus  irriti ,  ftagnationis,  &c  molefti  fenfus  caufa  fiant  $  Imprimis  vero  pon¬ 
dus  hoc  aeris  vafis  di&is  infenfum  efle ,  fi  frigoriferas  aliasque  conftrin- 
gentes  atomos  habeat  fibi  fociatas,  quales  folenniter  Eurus  &  Aquilo  ferre 
fecum  foleanc.  Imo  longe  clariori  (enfatioBe  hoc  vaforum  vitium  in 
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fauciatis,  utut  lege  artis  vulnus  iterum  confolidattim  fuerit,ofFendere  lice¬ 
re,  utpote  quos  Calendaria  imminentes  tempeftates  accurate  indicantia 
perpetuo  fecum  circumferre  res  fit  in  vulgus  nota  ;  cujus  in  confolida- 
rione  lateat  caufa,  quod  fibrarum  rupearum  extremitates  in  nullo  vulnere 
ita  accurate  poffint  adaptari  fibi  invicem,  quin  femper  cicatricibus  indu¬ 
cis  canaliculi  illi  fiant  auguftiores ,  fiepiusque  plane  conftipentur ,  du¬ 
biumque  proin  nullum  efle,  humoribus  ut  antea  capiendis  vix  illos  fiiffi- 
cere  amplius ,  ulterius  vero  comprellos  ab  aere  gravi  plane  evadere  ad 
circulationem  admittendam  ineptos;  ex  quo  fundamento  etiam  dolores, & 
pruritus  liceat  deducere,  quos  moleftifiimos  fentiant  ex  ingruente  tempe¬ 
ftate  hujusmodi  adverfa,  uti  &  ii,  qui  olim  frigoris  injuriis  multum  expo« 
fuerint  pedes ,  &  in  iftis  imprimis  calcaneos. 

XXXIV.  Ad  ifta  quidem  breviter  ita  is  refpondeat,cui  haec  pro  ho¬ 
mine  Barometro  non  facere  vifum  fuerit.  Ne  iftorum  quidem  animalium 
praefagia  efle  certa  ac  conitantia,  nec  probari  pofle  a  mutata  aeris  gravitate 
potius  quam  alio  fubtili  fenfu  ifta  pendere,  &  quanquam  eleganter  hac 
ria  perpetua  illa  cicatricum  calendaria  videantur  explicari,  res  tamen  non 
ut  deberet  procedit,  vel  eo  argumento,  quod  dc  animalium  iftorum,  &C 
cicatricum  fenfui  feu  prafagio  eft  contrarium ,  quod  fcilicet  imminente 
turbida,  pluviofaque  tempeftate  aer  non  fiat  gravior,  non  gravius  urgeat 
vafcula  illa  vel  tubulos  anguftet ,  fed  ex  ad  adverfo  fiat  tum  notabiliter 
levior,  ac  proin  imminautur  potius  prefiio,  quod  unicum  penitus  videtur 
evertere  aetiologiam  iftiusmodi  Barometricam  ;  accedit  non  omnes  cicatri¬ 
ces  iftiusmodi  praebere  hominibus  calendaria,  imo  pauciffimas ,  cum  ftan-» 
te  hypothefi  omnes  id  deberent  efficere.  Imo  partim  ifta  Hygromecro- 
rum  effeftibus  propius  accedere  videntur  quam  Baromctrorum.  Necfuf- 
ficier  quaefiviffe  differentiam  in  principio  fentiente  magis  in  uno  quam 
in  alio  fenlibili ,  quod  percipiat  in  uno  gravioris  tantillum  aeris  preffio- 
nem  in  tubulos,  in  alio  non  fentiat;  praeterquam  enim  quod  gratis  ifta, 
dicantur,  fupponanturque,  militat  in  contrarium  evertitque  etiam  hocfub- 
terfugium  allegata  modo  aeris  imminente  pluvia  ac  tempeftate  difpofitio, 
non  immutata  in  graviorem,  fed  in  leviorem, ac  proin  minus  prementem, 
minusque  vivide  afficientem  fenforium ,  Sc  confequenter  principium  fen- 
tiens.  Ex  quibus  fane  palam  eft,  quo  usque  Barometrum  dici  mereatur 
corpus  humanum,  &  quousque  locum  illa  habeat  analogia,  latiore  fcilicet 
fenfu,  non  ftri<5to,  «eque  accurato. 
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XXXV.  Sed  nec  indicum  nobis  abibit  Hygrometrum,  quod  varian¬ 
tes  humiditaris  &  ficcitatis  in  athmofphasra  gradus  indicat ;  neque  vero  per- 
mittit  fcopi  ratiOjUtMachinamer/ta  hanc  ad  cladem  fpe&antia  ,  quae  innu¬ 
mera  funr, hic defcribam  aut  allegem,  neminem  enim  latere  poteft,  ea  ex 
funibus,  filis,  chordis,  membranis,  pellibus,  fpongiis,  fixis  feu  lixiviofis 
Salibus,  grani  avenacei  gluma,  herbarum  cauliculis,  ex  afleribus ari¬ 
dis  porofisque  fieri ,  adaptato  innumeris  indiee,  imo  &  rotulis, Jkelicibus- 
que,  prout  vel  diftendendo  fe ,  vel  contrahendo,  vel  evolvendo  &  ge¬ 
lando  indicant  temperiem  aeris  ficcam  humidamve,  licet  nec  id  lateat 
curiofos,  pleraque  ifta  machinamenta  e&KQtftiU  defiderata  deffitui,  quod' 
facile  per  omnes  iftas  fpecies  oftenderemus,  fi  iis  immorari  dlet  volupe  £ 
ad  minimum  illum  cum  Thermometro  effe&um  communem  habent, quqd 
de  futuro  aeque  aeris  flatu  ac  prarfenti  haud  reddant  nos  certiores,  nec  hik» 
midtotis  ficcitatisve  gradum  tam  praecife  oftendant  uti  calorem  Thermo- 
metra  innuunt. 

•  c 

XXXVI.  Huic  igitur  Inftrumento  humanum  corpus  comparant  fre=> 
quentiffime  moderni  ex  fequemibus  fundamentis.  Requifita  fcilicetHy- 
grometri  ad  die  in  corpore  fu  p  ponunt  &  adi  o  nem  aeris  h  umidioris  ac 
Scciorls  in  corpus  noftrum  haud  deefle  monent;  infiniras  enim  in  cor¬ 
poris  cmni  ambitu  chordas  effe,  hoc  enim  nomine  comprehendi  polle 
non  folum  in  nervis,  tendinibus,  membranisve  confpicua  in  longitudi¬ 
nem,  extenfa  filamenta,  verum  eriam  qui  in  mufeulis,  vifceribus,  ac  vafi§> 
©cciurant  villi,  licet  in  ultimo  nominatis  patribus  aliam  paululum  aflum- 
fide  faciem  videantur*  In  his  fibris*  eundis^ occurrere  porofitatem  fimi* 

1  em  que  &pius  contorfionem,  qualem  chorda  noftroobtutui  fiftant,fi  me¬ 
liori  cumprimis  microfcopio  utaris  ,  imo  ipfam  fibrarum  extenfibiliratemi 
poros  manifeftare  fluido  quodam  repletos,  fine  quibus  illa  invenire  locum 
non  pollet ,  hos  proin  poros  laxatos  repentem  fubintrare  humiditatem,quae 
ratione  Tuarum  particularum  nunc  altius  ingrediatur  texturam  hanc,  nunc 
obiter  falcem  adhxrefcat  (uperficiei,  eamque  magis  minusve  hnmedet,  fi¬ 
diumque  feu  chordarum  in  modum  relaxer. 

XXXVII,  Abiit  vero  ut  negare  fuftineamus  hanc  analogiam  rquim* 
nimium  tamen  extendi  manifeftum  nobis  obviumque  videtur.  Stru&u* 
nam  nervorum,  fibrarum  tum  carnearum,  tum  aliarum,  cum  chordis  ean¬ 
dem,  eodemque  modo  intortam  efle  nollemus  dicere,  cum  vel  ipfachot- 

dias  parandi  ratio,  &  fibrarum  officium  aliud  fuadeant,  poros  fibris  non 
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denegamus*  fed  exiftimamus  tamen  eas  fore  extenfibilitati  obnoxias  apfa$* 
que, licet  in  illis  poris  non  haererent  lucci  aliqui,  licetque  nulla  addlef 
intorfio,  cum  &  metallica  fila  extendi,  retrahique  in  prius  fparium  vel 
folo  calore  aut  frigore  foleant,  ubi  eadem  chordas  ffruCtura  norr  occurrit  $ 
&  quid  exuccae  chordae,  funiculoque  vel  filo  arido  cum  faeculenta  fibra, 
organica  ftrudura  gaudente,  lympha  gelatinofa  imbuta  ac  madente,  quae 
fane  humores  tam  prompte  non  allicit  ad  chorda  ficciffima  tot  vacuis,  pa- 
mlisque  hians  poris ;  &  qui  ad  fibras  illas  perveniet  humiditas  aeris,  cum 
ne  per  cutem  quidem  valeat  penetrare,  tantum  absft  ut  mufe alorum,  ten¬ 
dinumque  &  nervorum  appellat  libere  fibras  ,  adeo  ut  certum  quidem  ma*» 
neat  humiditatem,  ficcitatemque  impreffiones  fuas  poffe  in  corpus  hii  ma¬ 
num  ejusque  parets  exerere, in  illas  agere, iliisque  fubinde  creare  moleftiam, 
absque  eo,  ut  Hygrometrum  proprie  fic  didum  vocari  debeat  aut  poffk 
machina  h xc  noftra,  vel  ad  illum  fe  precise  habeat  modum. 

XXXVI IL  Neque  alia  id  indicia  evidentius  queant  evincere  j  Ctl® 
tim  enim  emolliri, flaccidam  reddi, ac  manifefte  laxari,  fi  aquas  diutius  fue- 
m  immerfa,  vd  lotrioam  teftari  manus  ac  digitorum  pulpa  queat  emolli¬ 
ta,  priftinam  quafi  perdens  cum  colore^  ac  tono  confillentiam ;  emolliun5- 
fur  mok-fti  pedum  clavi  dimidiae  etiam  horufe  fpatio  a  calente  aqua, ait  * 
facile  fe  patiantur  amoveri,  antea  tefradarii  ac  dunffirni  j  qui n  6c  tumo*- 
ies  quotidie  a  Chirurgis  embrocationibus ,  fotibus,  &  caraplafmatibus 
emolliri  jun da  humiditati  emollientium  vegetabilium  blanda  mucilagine 
qua*  conftantius  eam  partibus  admoveat,  infmuetque-  Haud  etenim  fal¬ 
lemur  ,  fi  differentiam  effe  inter  admotam  diu  digitis  aquam1  forti 
fridione  quafi  inttufam ,  eamque  vel  frigore  &  cruditate  fin,  vel  calore  86 
igneis  moleculis  a  udam  acuaramque,  8c  teneros  qui  athmofphseram  re¬ 
plent  inficiuntque,  halitus  humidos  dixerimus;  nec  eandem  effe  clavoi 
rum  rationem  r  callorumque  &  fibrarum  corporis  fuccis  repletarum  fuo- 
que  vivido  tono  gaudentium  ,  illi  ab  mu  calente  facile  emollianas^  tan- 
quam  partes  8c  txcrefcentis  dudum  indurare &  emortua,  hg  verb  non 
eadem  vi  afficientur  a  tenui, qui  per  aerem  volitat, halitu,-  imb-  ne  quidem) 
sd  fibras  illas  valet  accedere  tot  tegumentis  involutas;  imb  ipfa  emol¬ 
lientia  vegetabilia  a  Chirurgis  pro  rumore  molliendo  addita  edocere  va* 
leanc,  non  fufficere  aquam  folam  iffi  negotio,  nec  rem  per  hvgromecd 
modum  fieri,  cum  fimplex  emollitio  non  fit,  fed  altioris  ordinis  opera 
^calori  pouus  quim  humiditati  adferibenda,  fuppuratio  fcilicet,  ne- 

^ '  $  g0tiim$ 


gotium  partim  externi ,  partim  interni  caloris  prorfus  fpecificum  ac  fin- 
gulare. 

XXXIX.  Plus  vero  non  probabit  experimentum  illud  PradHcoram, 
cum  partes  vel  atrophia  vel  aridura,  aut  nervorum ,  ligamentorumque  ni¬ 
mia  tenfione ,  abbreviatioue,  &  adftri£tione  laboran^pecorumque^recens 
maftatorum  abdomini  vel  ipforum  fanguini  adhuc  fumanti immergunturf 
inibique  detinentur5  donec  refrigefeant  animalis  demortui  interanea ;  Ne¬ 
que  vero  inficiabimur ,  folum  hic  calorem  blandum  foventemque  non  at¬ 
tendendum,  fed  efficaciam  hujus  remedii  ex  ipfa  quoque  calenti  hu- 
medtatione ,  ac  vaporatione  corrugatarum  &  exficcatarum  partium,  &  exin 
oriunda  nervofarum  aliarumque  partium  relaxatione  derivari  poflfe  ;  quo 
ipfo  tamen  fimul  elucet,  non  vaporem  qua  humidum,  non  hume&atio- 
nem  folam,  fed  yht illud,  ac  gelatinofum,  lubricans,  emolliensque 
quod  in  animalibus  prxdominatur  principium,  calore  illud  penecrantius 
reddente,  atque  in  exuccas  partes  intimius  adigente,  primariam  omnis  iftius 
effedtus  caufam  efie,  eoque  minus  fubefle  hygrometrici,  quod  fiuftra  fiepe, 
&  fi  aliquando  cum  fru&u  ha?c  fiant,  non  nifi  diuturna  lubricantis  fomen¬ 
tationis  animalis  applicatione  id  tandem  obtineri  in  aprico  fit,  quae  no- 

tiometricam  fenfibilitatem  vix  /labilianc. 
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XL.  Sit  vero  ita;  non  membranofae  folum  fed  &  ligamentofae,  imo 
cartilaginofae  partes  admittant  humiditacem,  illaque  mollefcant ;  adeo  ut 
codae  manducari  etiam  facili  negotio  poffint  atque  a  ftomacho  fubigi ; 
Sane  etiam  offa  in  digeftore  Papini  novo  emollita  dentibus  ftomachoque 
praeparantur,  congrui  cibi  futuri,  quid  vero  in  illis  halitibus,dum  vivum 
eft  animal, juris  eft,  an  etiam  ofia  Hygrometra  fune?  adeo  fimile  nimium 
extendi  non  debet.  Profinc  in  partu  difficili  facilitando  balnea  emollien¬ 
tia,  eo  ipfo  quod  emollientia  dicuntur,  principium  hygrometricum,  fola 
humiditate  conftans, excluditur.  Si  autem  ulterius  progrediaris, regerasque 
non  in  externas  folum  &  immediate  fub  cute  pofitas  partes  agere  humida, 
tranfire  etiam  illa  ad  ipfa  interanea,  quod  doceant  excellentes  ilia:  ther¬ 
marum  ac  balneorum  artificialium  operationes ,  de  quibus  infinita  loquan¬ 
tur  experimenta;  id  penfitandum  Tibi  commendamus,  an  ifta  vel  minera¬ 
libus  moleculis  penetrent,  aliisque  medicamentofisminutiis  ad  interiora, 
an  fola  aqua  vel  halitu,  fi  illis  mediantibus  fuamexerant  efficaciam,  nihil 
ad  Hygrometrum  fed  &  ad  volatiles,  adtivas,  penetrantesque  particulas  re¬ 
dundabit  effedtuum  iftorum  gloria ;  li  aqua  fola,  vel  halitus  id  efficiat,  eo¬ 
que 


que  penetrare  fupponaiur,  probandum  prius  erir  iftam  humidftatem  intro 
fufcipi  per  ambitum  corporis  ,  cutisque  fpiracula  aptum  ede  eolitorium» 
quod  admittat  alluentes  extrinfecus  halituum ,  humiditatumque  moleculas 
ad  interiora,  quod  idoneis  ha&enus  argumentis  vel  experimentis  ftabili- 
tum  haud  novimus.  Si  regeras,  omnino  halitus  eo  pofle  penetrare, un¬ 
disque  patere  hanc  viam,  non  autem  aeri,  cum  cernamus  ad  veficas  fuilhc 
cavum  penetrare  aquam,  &  per  deliquium  folate  intus  eonclixfa  Salia  fixa, 
fi  undis  fubmergatur,  quo  tamen  aer,  licet  humidiffimus  fuerit,  nunquam 
valeat  penetrare  ;  refpondebimus,  primum  hoc  ipfum  evertere  depolitio¬ 
nem  corporis  hygrometricam  feu  analogiam  hanc  his  halitibus  humidis, 
feu  aere  humido  poros  fubeunte  potiffimum  3c  unice  nixam  j  fecundo,  a 
vefica  ad  corporis  noftri  integumenta  non  procedit  fequela,  talis  ficcata 
vefica  conferri  non  debet  cum  ftratis  cutaneis  tam  mirabiliter  contextis,  qua 
ofcula  valvulis  munitis,  adeo  ut  ifta  folium  per  deliquium  folutio  nimium 
difpar  fit  ifti  liquidorum, halituum, seque  ac  aeris  per  cutem  humanam  ingref- 
fui  feu  ob  &  fupreptioni  fuppofitse. 

XLh  Si  laflitudinem  alleges  ab  humiditate  Corpori  indu&am,  eam 
fan£  derivabimus  non  a  ftifceptis  hygrometri  in  modum  halitibus  humidis, 
quoties  enim  a  ficcitate  laflkudo  oritur,  i  calore,  fimilibusque  oppoft- 
tis  caufis,  malumus  ad  qualitates  alias  adjunctas  tum  huic  humiditatreon- 
fugere,  x que  ac  pro  affignanda  catarrhorum, defluxionumque  caufa  \  ecquis 
enim  eft  qui  ignoret  cum  aere  humido, cui  ifta  tribuuntur,  jungi  plerum¬ 
que  frigus,  quod  quidem  aptius  longe  eft  quam  humiditas  fola  fibi  reli- 
£ta  ad  ftagnationes  humorum  iftiusmodi  efficiendas,  cudendasque,  neque 
idem  erit  haec  producit  frigida  humiditate,  feu  frigore  humido,  atque 
produci  ab  halitibus  humidis,  uti  per  illos  intumefeunt  ligna,  abbrevian¬ 
tur  funes,  evbivuntur  glumae  avenaceae,  fpiraliterque intorti  convolvulo¬ 
rum  cauliculi  exiccati  ac  fimilia  Hygrornetrica  corpora ;  Saepe  vero  non  hu¬ 
miditas  fola  ,  neque  illa  cum  folo  frigore  conjunita  laedit ,  fed  accedunt 
quoque  alii  peregrini  noxiique  halitus  alio  ex  principio  periculofi ,  quod 
evenire  arbitramur  in  conclavibus  calce  noviter  obdudlis,  locisque  humi¬ 
dis  fubterraneis  &c#  ibi  enim  plures  caufae  concurrunt,  quarum  quaeiibet 
fuam  fibi  mali  partem  vindicat. 

XLIL  Quid  vero  illis  refpondebimus,  qui  plusquam  Hyg  tornet  rum 
ex  corpore  noftfo  certis  in  cafibus  efficiunt,  cum  fcilicet  Fra&ieorum  ob- 
feryationes  reflentur  de  enormi  lotii  per  longum  tempus  redditi  copte. 
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qtied  ex  folo  aere  peti  audias,  uti  fcil.  fixa  falia  largiter  imbibant  hurni- 
ditatem  ,  ita  his  videtur  pulmonum  fpongiofa  fubftantia  imbibere  aerem 
Ihumidum  eumque  in  ferum  convertere  ac  condenfare;  quanquam  iftadi- 
ligentiori  indigeant  obfervatione  &  inquificione ,  annon  almnde  origo 
fanne  feri  copire  peti  polfit;  fi  vero  depxehenfum  vere^uerit,  id  non  ni- 
fi  ex  aert  peti  poffe,  vix  admiferimus  iftam  pulmonum  fpongiofitatem  im¬ 
bibentem,  vellemusque  diftin£tam  fubftantiam  vitalem,  lympha  largiofis- 
fime  imbutam ,  veficularem,  &  fpongiofam,  exfuccam ,  avidamque  quafi 
jhumoris  imbibendi,  hasc  fane  difpofitio  pulmonibus  non  competit;  qtu 
ergo,  dices,  ad  intima  deducitur  illa  humiditas,  fi  nec  per  cqtem  queat, 
nec  per  pulmones;  refpondemus,  fi  prius  certi  fuerimus  dereipfa  &  dido 
humidi  ingrefifu  a&uali,  etiam  via  non  deerit,  fed  res  ipfa  nondum  certa 
eft;  caeterum  per  os  ampla  via  patet  ad  canalem  inteftinorum,&  quid  non 
patet  in  flatu  prajternaturali,  ac  cam  raro,  qualis  eft  in  rariffimis,  pauciffi- 
misque  his  obfervationibusi  non  deerunt  vias ,  fi  res  prius  certa  fit  red¬ 
dita* 

XLIII.  De  ficcitatis,  ficcique  aeris  effe&ibus  non  eft  quod  dicamus* 
nullibi  enim  facilius  eft  committere  fallaciam  non  caufe  ut  caufie  ,  cum 
calor  cum  ficdtate  plerumque  fit  jundus,  prascipuasque  in  effedibus  fibi 
vindicet  partes;  Nec  libet  progredi  hoc  in  tentamine  ulterius,  cum  non 
tam  animus  fuerit  impugnare  analogiam  iftam  attributam  a  Do&iflimis 
Viris  corpori  humano  cum  celebribus  illis  Aerometris,  quam  oftendere 
potius  Tironibus,  qua  circumfpedione  iftiusmodi  curioforum  effata  affu* 
mere,  adque  admittere  conveniat,  ne  congruas  minus  ideas  circa  corpo¬ 
ris  noftri  fabricam,  morbosque  fibi  formare  difcant,  idque  in  propio  ftri- 
^oque  arripiant  fenfu,  quod  per  analogiam  aliquam  non  inelegan¬ 
tem  didum  primitus  fuit ,  ultra  illam  vero 
extendi  liaud  facile  debet,  ~ 

FINIS, 


